दि.०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ या 
कालावधीसाठी अधीक्षक अभियंता, गुण 
नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या 
अधिनस्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक:- १२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा - १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि.०५/०४/२०१८ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र. ०८/१६/ आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८. 
३) मुख्य अभियंता (स्था.) जल विद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे जा.क्र. मुअ(स्था.) / 
जविप्रवगुनि/आ.३/(०४/२०१७)/१४२२/सन २०१८, दि. २८/०९/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय:- 

मुख्य अभियंता (स्था) जल विद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळीळ अधीक्षक 
अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ औरंगाबाद व त्या अंतर्गत २ विभाग व ९ उपविभागातील सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “अ” (प्रपत्र १ ते ३) मध्ये दर्शविलेली नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण २७६ पदे तसेच 
परिशिष्ट “ब” (प्रपत्र १ ते ४ मध्ये दर्शविलेली रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २२ पदे दि.०१/१०/२०१८ 
ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयाद्दारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 
ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांच्या मर्यादेत 
असावित. 
२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) - ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (लाभक्षेत्र 
विकास व्यतिरिक्त) (०१) (१७) अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद (कार्यक्रम) (४७०१ 
आय५८१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच आंतर वित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. त्याचा संकेतांक २०१८१०१२१६१३०७१४२७ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ग | | 
Prasad Vin aya krao ay करा कारवर ममी S- 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Ku | karn | OU = Water Resources Department 


Date: 2018.10.12 16:15:23 +05'30" 


(a. fa. कुलकर्णी ) 
सहपत्र: परिशिष्ट “अ” (प्रपत्र १ ते ३) व “ब” (प्रपत्र १ते ४) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
२. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


३. अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ औरंगाबाद 

४. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग (उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प) नांदेड 
५. कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, धुळे 

६. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/( अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई 

७. कार्यासन अर्थ-१/२, आ(प्रशि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. कार्यासन (निवसं-३) (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३ 


परिशिष्ट अ (प्रपत्र १(एकत्रित गोषवारा) 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि. १२ .१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा 
कार्यालयनिहाय एकत्रित तपशिल दर्शविणारे विवरणपत्र 


अक्र. पदनाम गुण नियंत्रण मंडळ | गुण नियंत्रण | गुण नियंत्रण | एकूण 
औरंगाबाद विभाग नांदेड | विभागधुळे | पदे 
1१ | २ ३ PB 4 द 
1 १_| अधीक्षक अभियंता 1 १ | 10 po | 9 | 
2 | उप अधीक्षक अभियंता 1 १ | po po Lae | 
3 | कार्यकारी अभियंता po a a q 2 
४ | उप अभियंता शिक शा 4 4 baa | q 
५ | क-श्रेणी.अ.स/.अ.शा/.अ.२ 8 २९ 23 ५६ 
६ । विभागीय लेखापाल Po 1 १ १ २ 
७ । सहाय्यक आरेखक a a pF 0_| po | | 9 | 
अनुरेखक 1 १ | a ae po 2 
९ | अधीक्षक १ ie heed | 9 | 
| 90 | ० | प्रथम लिपीक 1 १ | a 3 
११ | १ | वरिष्ठ लिपीक ३ & & 94 
१२ | कनिष्ठ लिपीक ३ ७ पु १५ 
१३ | उच्च श्रेणी लघुलेखक १ po 1 ae | 
१४ | टंकलेखक २ & 9 १५ 
१५ | सहाय्यक भांडारपाल १ ४. जै. _ | १ ३ 
गे स्थापत्य अभियांत्रिकी शिका तर a डा 

सहाय्यक 

१७ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 10] १२ १५ २७ 
१८ । वाहन चालक a ee 4 १२ 
१९ | दप्तरी १ 10 शि 
२० | नाईक १ a ह. १ ३ 
२१ | शिपाई ३ १२ & २१ 
२२ । चौकीदार 1 १ | षु षु ११ | १ 
२३ | प्रयोगशाळा परिचर 1 0 २० २५ ४५ 
एकूण २८ १२५ १२३ २७६ 

Prasad Vinayakrao Kulkarni ae = : ie mi, C= N,S = Maharshi, © 

(a. fa. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


परिशिष्ट 


अ-( प्रपत्र-२) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि. १२.१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद - कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, (उपेप्र), नांदेड, 
अंतर्गत ४ उपविभागातील नियत अस्थाई आस्थापने वरील पदे दर्शविणारे विवरणपत्र 


पदनाम विभागीय | गुण गुण गुण गुण एकूण 
अ.क्र. कार्याल | नियंत्रण | नियंत्रण | नियंत्रण । नियंत्रण पदे 
यनांदेड | उप उप । उपविभाग उप 
विभाग । विभाग क्र.४, विभाग 
क्र.२, | क्र.३, | औरंगाबाद | ws, 
सातोना । नांदेड लातुर 
मु. सेलु 
za २ ३ | ४ 4 & | 6 | ९ 
किव कार्यकारी अभियंता po | po | poo | | oo | 
२ | उप अभियंता a | 9 | | 9 | 1 १__| Pe षु 
३ | क-श्रेणी.अ.स/.अ.शा/.अ.२ षु & & & & २९ 
४ | विभागीय लेखापाल ॥॥ जी. ५ 10 | oo | pF oo | | oo | Le 
५ | अनुरेखक PF a | ०. | ०0० | o | oe | a | 
६ | प्रथम लिपीक 1१ 10 | 0 | pF oo | | oo | p94 | 
वरिष्ठ लिपीक २ 1१ a a 1१ & 
८ | कनिष्ठ लिपीक ३ a a | आ. | Bae =| 9 
९ | टंकलेखक २ 1१ Loa i i.e | शिंक & 
| 9° | o | सहाय्यक भांडारपाल p94 | po po | po poo | pa | 
शि ; स्थापत्य अभियांत्रिकी ee ; उं 5 ; क 
सहाय्यक 
१२ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | oo | 3 3 3 १२ 
१३ । वाहन चालक Lea pa | |. पै | 4 
१४ | दप्तरी Pee poo | oo | a Pen | oo | 
१५ | नाईक ha | | oo | | 0 | poo | | oo | a 
१६ | शिपाई ४ २ २ २ २ १२ 
qo | चौकीदार i ae . अ. 4 | za 4 
१८ | प्रयोगशाळा परिचर | oo | षु षु षु षु २० 
एकूण -: २५ २५ २५ २५ २५ १२५ 


Prasad Vinayakrao 


Kulkarni 


Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 
DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2018.10.12 16:15:55 +05'30' 


(4. fa. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३ 


परिशिष्ट अ- (प्रपत्र-३ ) 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि. १२ .१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, धुळे, अंतर्गत ५ 
उपविभागातील नियत अस्थाई आस्थापने वरील पदे दर्शविणारे विवरणपत्र 


अक्र. पदनाम विभागीय । गुण गुण गुण गुण गुण एकूण 
कार्यालय | नियंत्रण | नियंत्रण | नियंत्रण | नियंत्रण नियंत्रण | पदांची 
धुळे उप उप | उपविभाग | उप । उपविभाग, | संख्या 
विभाग | विभाग | क्र.४धुळे विभाग | चितळवेढे 
क्र.१ क्र.२, नाशिक मु. 
जळगांव | प्रकाशा अहमदनगर 
La | कार्यकारी अभियंता pa a po po a po q 
२ | उपअभियंता 1१ ग... a 1 0__| | a | |. १__| षु 
3 | क-श्रेणी.अ.स/.अ.शा/.अ.२ षु |: (अ. .| po & G G 23 
8 | विभागीय लेखापाल za |. ब. | po शि a po a 
4 | अनुरेखक | oo | हिता po | | oo | | oo | | 0 | | | 
& | प्रथम लिपीक a a po | 0 a po | a 
वरिष्ठ लिपीक २ as po q | a | 4a ६ 
कनिष्ठ लिपीक 3 | oo | poo | po | | 9 | 1 १__| षु 
टंकलेखक २ Ze La हिं |. अ. | ) १_| शिका 1७ | 
१० | सहाय्यक भांडारपाल शि a po | 0 | 0 | Le | ae 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 
त pea ० | ३ | ३ ३ ३ ३ | १५ 
१२ | प्रयोगशाळा सहाय्यक po 3 3 3 3 ३ १५ 
१३ | वाहन चालक a a | 1१ १ | वै. 1 १__| & 
१४ । दप्तरी po a po p 0 za Ee a 
१५ | नाईक pa a po po a po i; a 
१६ | शिपाई ४ 1 0_| | oo | | oo | po | 2 नि 
१७ । चौकीदार pa fo pa १ 1 ar | «| 4 
१८ | प्रयोगशाळा परिचर po षु षु षु षु षु २५ 
एकूण-: | २४ १५ १५ २१ २३ २५ १२३ 
Prasad Vinayakrao zien 
Kulkarni नान्या 
(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


परिशिष्ट ब-(प्रपत्र १) 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.3८/निवसं-३, दि. १२ .१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अक्र. पदाचे नाव गुण नियंत्रण गुण नियंत्रण विभाग, एकूण 
विभाग, नांदेड धुळे 

ie प्रयोगशाळा सहाय्यक ४ pe | ४ 
२ | हजेरी लिपीक शिका 0 1 0_| 
३ | वाहन चालक शिका शता 1 0_| 
४ । कारकून pe aa 8 | 
५ | प्रयोगशाळा परिचर 10 २ २ 
६ । मुकादम 10 1१ | | = | 
७ | मदतनीस 10 0 ia | 
८ । चौकिदार 109 0 is | 
९ | मजूर ९ ५ १४ 
ce ० | प्रयोगशाळा मदतनीस pe Le) 8 | 
3 १ ।माळी [=e es | a 
एकूण -: 93 ९ २२ 


Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 


2 fas ad V j Nn aya krao DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Kulkarni se carer 
(4. fa. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


परिशिष्ट ब-(प्रपत्र २) 
जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि. १२ .१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग (उपेप्र),नांदेड 
अंतर्गत ४ उपविभागातील रुपांतरीत अस्थाई आस्थापने वरील पदे दाखविणारे विवरणपत्र 


पदनाम विभागीय | गुण । गुण नियंत्रण | गुण नियंत्रण" गुण । एकूण 
7 कार्यालय | नियंत्रण ' उप विभाग | उपविभाग | नियंत्रण | पदे 
अ.क्र. नांदेड उप | क्र.३,नांदेड | क्र.४ उप 
विभाग औरंगाबाद | विभाग 
क्र.२, क्र,५, 
सातोना लातुर 
| 4 २ ३ | oe | षु & | 6 | 
1 a | प्रयोगशाळा सहाय्यक i ee | | आ | 3 | Fo | 
२ हजेरी लिपीक oo | 0 | | 0 | Fo | 0 | Lo | 
3 | वाहन चालक 0 | 0 | 10 aa 0 | Lo | 
1 कारकून oo बिज | 0 | a 0 | 0 | 
५ | प्रयोगशाळा परिचर oo हिज 10 Fo | 0 | Zz 
६ मुकादम oo le | | 0 | | oo | 0 | 0 
७ | मदतनीस शि ie | | 0 | poo Foo | 0 
C चौकिदार poo शिश po | | oe | So | 0 | 
8 मजूर | oo 2 षु | अ | ze ९ 
१० । प्रयोगशाळा मदतनीस poo | oo | po | | oe | 0 | 0 | 
११9 माळी poo | किड po | | oe | 0 | 0 | 
एकूण -: | | 2 ८ २ " a | १३ 


Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 


P rasad Vi n ayakrao DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


K u | ka r n j on OU = Water Resources 
Date: 2018.10.12 16:16:39 +05'30' 
(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


परिशिष्ट ब-(प्रपत्र-३) 

जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं-३, दि. १२ .१०.२०१८ चे सहपत्र - 
अधीक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण विभाग, धुळे व त्या 

अंतर्गत ५ उप विभागातील रुपांतरीत अस्थाई आस्थापने वरील पदे दर्शविणारे विवरणपत्र 


Prasad Vinayakrao 
Kulkarni 


Digitally signed by Prasad Vinayakrao Ku 


अ. पदनाम विभागीय गुण गुण गुण गुण गुण एकूण 
क्र. कार्यालय, | नियंत्रण नियंत्रण | नियंत्रण | नियंत्रण | नियंत्रण । पदे 
धुळे उप | उपविभाग उप उप | उप विभाग 

विभाग | क्र.४,धुळे | विभाग | विभाग, | चितळवेढे 

क्र.२, नाशिक | क्र.१ 

प्रकाशा जळगांव 
pe] २ ३ PB 4 & | 68 | ८ ९ 
ie] प्रयोगशाळा poe ० ०७ ० | ०७ ० शि 

सहाय्यक 
2 | हजेरी लिपीक po po poo | po po | po | 0 
3 | वाहन चालक = | | 0 | & po | oo | | oo | a 
8 | कारकून el | oo | 10 | oo | eu Ee: | po | 
५ | प्रयोगशाळा परिचर po q poo | po 1 १__| 10 २ 
६ | मुकादम el | oo | po | 4 | i, ee jl poo | | a | 
| | मदतनीस | oo po | oo | po | oo | | 0 a 
C चौकिदार 1 aa a poo | po | oo | po a 
९ मजूर | oo | शि म शिळ 3 | oo | a | घु 
१० ० प्रयोगशाळा = शि शिवा ० | शि ७ शि 
मदतनीस 
११ | १ | माळी 10 10 po q | oo | | oo | १ 
एकूण -: 10 | 9 | Ld षु | 1. | | a | ९ 


karni 


DN: CN = Prasad Vinayakrao Kulkarni, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 


Date: 2018.10.12 16:16:54 +05'30' 


(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.३८/निवसं->३ 


परिशिष्ट ब-( प्रपत्र-४) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०१८/१०१/प्र.क्र.3८/निवसं-३, दि. १२.१०.२०१८ चे सहपत्र - अधीक्षक 
अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यरत २ विभागातील रुपांतरित अस्थाई आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची 


पदनिहाय यादी 
अ.क्र कर्मचा-यांचे नांव (सर्वश्री ) पदनाम एकूण | जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा 
पदे दिनांक 
ie | २ ३ ४ | 4 द 
अ) | गुण नियंत्रण विभाग, नांदेड 
क्विं | a | बसवराज मलिकार्जुन टाले प्र.्ा.सहा. रि १८-०६-१९६१ । ३०-०६-२०१९ 
२ २ | भानुदास नाथाराव इंगळे प्र.्ा.सहा. ०५-०१-१९६३ | ३१-०१-२०२१ 
३ ३ | नारायणरामरावसुर्यवंशी प्र.शा.सहा. ०३-०७-१९६३ | ३१-०७-२०२१ 
४ | ४ शेख अहमद फारुख शे.मस्तान प्र.ा.सहा. ०४-०५-१९६२ | ३१-०५-२०२० 
षु | a | शो.रशीद शो. चाँद मजूर ९ | ०९-०५-१९६२ | ३१-०५-२०२२ 
& २ | परमेश्वर विठठलराव भातनासे मजूर ०१-०५-१९६२ | ३०-०४-२०२२ 
७ | ३ | प्रभु तुकाराम बनसोडे मजूर २०-१२-१९६२ | ३१-१२-२०२२ 
८ ४ दत्ताराव झगाजी माखणे मजूर १६-०२-१९६० । २९-०२-२०२० 
९ ५ | श्रीपाद दत्तात्रय कुलकर्णी मजूर १०-०२-१९६२ | २८-०२-२०२२ 
१० | ६ | शेख गफार शेख दौलत मजूर ०१-०७-१९६० | ३०-०६-२०२० 
| 9a | Lo | शेख शब्बीर गुलाब नबी मजूर १७-०७-१९६० | ३१-०७-२०२० 
१२ | ८ | किसन तुकारामसरोदे मजूर १५-१०-१९६१ । ३१-१०-२०२१ 
१३ ९ | सुरेंद्र शंकर गवळी मजूर ०१-०६-१९६६ । ३१-०५-२०२६ 
एकूण (अ) १३ 
ब) | का.अ.गुण नियंत्रण विभाग धुळे 
| a Ea al ज्ञानेश्वर पुंडलिक महाजन प्र.ा.परिचर ०१-०६-१९६१ | ३१-०५-२०२१ 
१५ | २ | मुकुंदाविठठल भारती प्र.ा.परिचर : १५-०६-१९६३ | 30-06-2023 
१६ | a | दिलीप नरहर अहिरे मुकादम | oa | १२-०६-१९६१ | 30-0§-2029 
१७ | Pa i बाळु दगु भगत माळी Poa | ०६-०४-१९६३ । 30-08-2023 
१८ | a | रघुनाथ पांडु शिंगाडे मजूर ५ | ०९-११-१९६२ | ३०-११-२०२२ 
१९ | २ | भिका तुकाराम अपसुंदे मजूर ०१-०६-१९६२ | ३१-०५-२०२२ 
२० | ३ | सुधाकर भास्कर देशमुख मजूर ०२-०९-१९५९ । २८-०२-२०१९ 
२१ ४ पितांबर कृष्णा पाटील मजूर ०१-०६-१९६० । ३१-०५-२०२० 
२२ | ५ | सुभाषचिंबुखाडे मजूर ०३-०६-१९६१ । ३०-०६-२०२१ 
एकूण (ब) ९ 
एकूण पदे (अ--ब) २२ 
Prasad Vinayakrao Kulkarni १ कदम या Ns manasa, 0 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


